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SELECCION DE ARCOS Y SECUENCIA DE 
ALAMBRES 

A. Davalos. 



El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite 
exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia. 







Selection de brackets 
Positionamiento de brackets 
Selection de arcos 


Secuentia de alambres 



SELECCION DE ARCOS 

Teniendo en cuenta : 

• Biotipologla del pacdente 

• Discrepanda de tamanos de los maxilares 

• Interdigitadon dentaria 

Trapezoidal 
Cuadrangular 
Oval 

^ Redondos 
v' Cuadrados 
rectangulares 





CONFORMACION DEL ARCO 


UN ARCO IDEAL PARA CADA PACIENTE 


INDIVIDUALIZAR LOS ARCOS PARA CADA PACIENTE == 

EVITA RECIDIVAS 



CURVATURA ANTERIOR 


DISTANCIA 

INTERCANINA 


CURVATURA 

POSTERIOR 


DISTANCIA 

INTERMOLAR 




TRAPEZOIDAL 

CUADRANGULAR 
OVAL 


Individualizar los arcos permite: Correcta interdigitadon y coordination 

Evitar retidivas 
Estabilidad 



Usando de gula el Maxilar Inferior 





SECUENCIA DE ALAMBRES 


• Alineado y niveladon 

• Qerre de espados 

• Niveladon de la curva de spee 

• Paralelismo radicular 

• Torque corono- radicular 

• Detalles de posidones dentarias 

• Terminadon final 

• Caracteristicas : Livianos de poco calibre: Aceros y Ni-ti 



Flexibles: Twist flex , Ni-ti 
Resilientes: Elgiloy Niti TMA 
Termoactivos: Niti termicos 
Rigidos: Arcos de acero de gran calibre 




ALAMBRES INICIALES 


• PRIMERA ETAPA DEL 



TAMIENTO 



Ser livianos y de poco calibre 
Capaz de realizar movimientos rapidos y extensos 
Capaz de corregir discrepandas dentarias: 
Rotadones 
Desplazamientos V- L 
Trasladones 
Indinadones 





CONDI a ONES DE LOS ALAMBRES USADOS 

EN ETAPA 


• Alambres livianos: fuerzas ligeras orientadas a 
redutir al mmimo la demanda de andaje 

• Alambres flexibles: que permitan gran deformadon 
reversible (memoria de forma y super elastiddad) 

• : que sirvan para contener y como 
interfase para la proxima atapa 




ARCOS 


Redondos 

• Medidas del 0, 12 al 0,20 

• Superelasbcos: Nitinol, Niti termicos 

• Trenzados: twist flex, coaxiales 

• Rigidos de acero 

• Arcos Cuadrados 16 x 16 Nitinol o acero 

• Arcos Rectangulares: Acero o de Nitinol 

Deben estar bien ligados al brackets 
Poco tolerantes a movimientos individuales 

Tolerante a movimientos verb cal es radiculo- coronarios 
previos a las atapas de derre 

Arcos de derre de espados 
Arcos de finalizadon 
Control de torque 

Aplicadon de fuerzas en arcos de bajo calibre producen la 
(deflexion de mismo 



Otros casos 


• Existe la necesidad de cx>locar arcos utilitarios con efectos 
de intrusion, extrusion, protrusion para favorecer la 
niveladon 



• Son preferibles los de aceros de 16x22 porque brindan 
mayor control y no rotan en las ranuras de los brackets 






Otros casos. . . 



• Se requieren colocar arcos de curva reversa para completar la 
nivelation y alineamiento 



Abre mordida 
Nivela los arcos 
Qerre de espados 
Control de torque 


Se utilizan 16 x 16 
16x22 
17x25 

Se prefieren los de section rectangular porque poseen mayor control de 
las inclinationes 




SECUENOA DE ALAMBRES 



• Los alambres deben aumentar su fuerza de manera progresiva 

• Cuando colocamos arcos continuos desestabilizamos las fuerzas 


optimas entre las piezas dentarias debido a las diferendas de la 
superfide radicular 


• Alambres con bajo nivel de carga GRUPO ANTERIOR Ralces Pequenas 

• Alambres con nivel de carga intermedio GRUPO LATERAL Raices medianas 

• Alambres con alto nivel de carga GRUPO POSTERIOR Raices Grandes 



SECUENCIA DE ALAMBRES EN 1 ETAPA 


• Multifilamentos de 0, 17 ,19 (escaso soporte oseo) 

• Nitinol 0,14- 0,16-0,18- 0,20 

• Aceros 0,14-0,16- 0,18- 0,20 

• Nitinol / Aceros 16 x 22 

• Multifilamentos 16x22 - 17x25 

• El calibre de los arcos y el tipo de aleadon 
selecdonada es segun: Densidad osea 



Tipo de malodusion 
Soporte periodontal 
Biotipologla 










Secuenda de alanibres en la 2 Etapa de trabajo 



• Acero: 0.016x0.022-0.017x0.025-0.019x0.025-0.021x0.025 


• SKL-DKL Para derre de espados 

• Rectangulares con Postes 

• Nitinol: 0.017X0.025- 0.018X0.025-0.21X0.25 

• Acero Trenzado: 0.016X0.022-0.019X0.025 

• TMA: 0.017X0.025- 0.019X0.025 

• El calibre de los arcos y el tipo de aleadon selecdonada es 
segun: 

Densidad osea 

Tipo de malodusion 
Soporte periodontal 
Biotipologia 






Los selecdonamos. . . . 



Selecdonar el ancho y calibre del arco poste o Have requerido 


•CONTROLA LA INCLINAQON DE 
CANINOS 

•POSEE ROMPEFUERZAS 

•IMPIDE INCLINACION Y ROTACION 

•PARA GANCHOS ELASTICOS 

•CIERRE DE ESPACIOS POR TRACCION 
Y DESLIZAMIENTO 

•PERMITE ACTI VAQ ONES 









Betatitanio y TMA 


Composidon: ll%molibdeno 6%zirconio 4% 

Presentation comerdal : Preformados - varillas 


79%titanio 

redondos- rectangulares 


Propiedades: Amplio modulo de elastiddad, gran capaddad de recuperation, maleable, soldable, 
Fricdon regulada 







Arcos Full Size : .019x.025 - .021 x .025 
NiTi - Aceros- Braided 


• BuenOveijet 

• Buen Overbite 

• Llavecanina 

• Qerre de espados 

• Aplanamiento de curva de 


Spee 




Fase de Asentamiento- Correction de detalles 



Luego del uso de alambres rectangulares : 

• Control de sobremordida 

• Control anteroposterior 

• Qerre de espatios 



Para mejorar interdigitation: 

• Arco Sup Sectional .014- 

• Arco Inf Acero .016-018- 17x25 
•ArcoNiti Inf 016 

• Uso De Gomas Intermaxilares 

• Control Cada 2 Semanas 

• Ultimas 2 Semanas Solo Uso Noctumo 




La section del alambre depende de la necesidad 
de conservar el torque 

•Acero braided sup e inferior o TMA 16x22/ 17x25 

•Nitinol 016/018 

•Aceros016/018 







Baja friction- Sinergy 



• El brackets Sinergy consta de tres pares de aletas 

• Las centrales sobrelevadas que impide el contacto ligadura- alambre y 
disminuye la friction hasta valores proximos a cero. 

• El diseno curvo de la ranura fatilita la rapida y temprana insertion 
durante el alineamiento de arcos rectangulares termoelasticos gruesos. 

• La simple modification del tipo de ligadura y la manera de ligarse el 
alambre al brackets es sufitiente para controlar la friction diente por 
diente y convertir al Sinergy en un brackets capaz de actuar como un 
brackets de autotierre al initio del tratamiento y como un dasico al 
final del mismo. 





Friction Minima 


V \> 


Maxima Rota cion 


Control Rotaciones 


Ligaduras 


Segiin utilicemos ligaduras metalicas, elasticas o de baja friction y de acuerdo a 
como ligamos el arco a cada brackets vamos a conseguir diferentes niveles de 
friction y distintos grados de movimiento dentario 





Ligaduras. . . 


• Ligado en el Centro: Para maximo 
deslizamiento, maximo movimiento de 
los dientes. Alineamiento inidal o para 
distalar caninos. 


Ligado Convencional: Para maximo 
control de rotadon. Deslizamiento 
medio. 


• Ligado en 8: Para mayor contacto 
alambre-ligadura-slot. Total expresion 
del alambre en el brackets . Maximo 
control de la raiz. 







Alambres y Aleadones 



• Tres Prindpios Basicos en la Selection de los Alambres 


1- Utilization de la minima cantidad de arcos durante el tratamiento 
con el objeto de simplificar la biomecanica y nuestra seleccion, redudr 
el numero de visitas y disminuir stock y gastos cllnicos. 

2. - Empleo de la mejor aleation y el tamano de arco mas adecuado en 
cada fase del tratamiento. 

3. - Establedmiento de un protocolo daro y simple de selection de 
alambres en cada fase de tratamiento. 



Tipos de aleadones utilizadas 



• A- Niquel Titanio Termico: se los deja actuar, permitir que se exprese durante 
semanas y reactivarlo mediante el enfriado cada vez que viene el padente a la 
consulta. Permite espadar las visitas de control cada seis a ocho semanas y 


tiene un gran potential para mover dientes de manera rapida y sin molestias. 


B- Acero Inoxidable: Es el alambre de election en casos de extractiones para el 
tierre de espatios, o distalamiento de caninos, lo usamos en alambres gruesos 
rectangulares. 


C- Beta - Titanio: Titanio Beta III presenta la gran ventaja de la soldadura en 
frio para aumentar la friction al final del tratamiento y se puede doblar en 
boca, sin tener que retirar el arco de los brackets y sin produtir molestias al 
padente. Su equilibrio entre elastitidad y capatidad de conformation o doblado 
lo convierten en imprestindible en el detallado final 



Etapas del tratamiento 


Etapas de Tratamiento 

L- Alineadon 

2- Niveladon 

3- Qerre de espados 

4- Torsion y terminadon 

Alineacion: 

En esta etapa inidal para elegir el calibre de alambre nos basamos en el indice de irregularidad. 



AUNEAMIENTQ 
TNDICE DE IRREGULARIDAD 


3 R REGULAR ID AD MEDIA 



INDICE DE IRREGULARIDAD ALTA 
-Niti termico de carga media ( termaloy plus ) 0. 15 
-Padentes periodontales : niti termico de baja 
carga ( termaloy ) 0 . 15 

INDICE DE IRREGULARIDAD MEDIO 
-Termaloy plus 0 . 17 

INDICE DE IRREGULARIDAD BAJ O 
- Termaloy 0.17 x 0.25 


IRREGULARIDAD ALTA 







MVEIAQON 


MORDIDA PROMEDIO: maxilar superior Termaloy 0.19 x0.25 

maxilar inferior Termaloy 0 . 17 x o.25 


MORDIDA PROFUNDA Niti de curva reversa 0.17x0.25 con elasticos posteriores 


MORDIDA ABIERTA Niti de curva reversa con elasticos 0. 17 x 0.25 


Qerre de espados 


• Aceros: 0.19x0.25 Maxilar superior 

0.17x025 Maxilar inferior — > con el uso de crimpables hooks 



• Encasodeperdidadeanclaje: Maxilar superior 0.17x0.25 




Maxilar inferior 0 . 17 x 0 .22 



*Los Crimpable Hooks se pueden aplicar en 
boca en diferentes tamanos de alambres, 
rectangulares de acero y beta titanio 

*Podemos colocarlos uni o bilateralmente, 
simetrica o asimetricamente 

*En ocasiones combinamos estos con muelles 
para el distalamiento molar 

*En reemplazo de alambres con dobleces 
preformados 

*Combinadon con elasticos en dase II o III 






TERMINACION 


Beta titaniun III por generar alta friction para la expresion del torque y detallado, 
ademas que los pequenos ajustes de primero y segundo orden pueden ser logrados en 
boca con la pinza disenada para tal fin (Step) 


En caso donde al final no haya mucho que hacer terminar con trenzado de 8 hilos 
(Braided). 



Conclusion 


«’ La tecnica esta basada en conceptos dentificos probados, disminuyendo la fricdon en los 
estadios inidales y aumentandolos al final del tratamiento para un correcto detallado, con una 
biomecanica sendlla, resultando comodo tanto al padente como al profesional, pudiendo 
implementarse en la mayoria de los casos a tratar por el ortodondsta. 







Alineado y Niveladon 


Termaloy 0.15 
Termaloy 0.17 


Iiregularidad media - ligado convendonal 






Nitisentaloy 0.17x0.25 
Betatitanium 0.19x0.25 







Finalization y Contention 






Sistema Damon 



• Presentation comerdal del alambre Damon Copper Ni-Ti 

• Disenado pam las fases imtiales del tratamiento 

• La adition de cobre mej ora las propiedades termicas- reactiva de niquel- titanio para 
ofrecer fuerzas optimas y efitientia en el movimiento de los dientes. 

• Proportionar la fuerza optima requerida para comenzar a realizar movimientos en 
maloclusiones severas 

• Exponer una relation fuerza / deformation mas constants proportionando uniformidad 
superiores de arco a arco 

• Demostrar temperaturas de transformation consistentes que garanticen la coherentia de 
la fuerza 

• Son arcos con caracteristicas que hacen que disminuyan las visitas de emergentia 






Fasell 



• 0.014x0.025 Damon Copper Ni-Ti (U/ L) > 10 a 20 semanas 


* Resolver restantes rotadones 

* Nivelation y alineation completa 

* Comienzo del control de par y la consolidation del espado anterior 

* Continuar el desairollo del arco 

• 0.0 18 x 0.025 Damon Copper Ni-Ti (U) 

(0.017 x 0.025 o 0.019 x 0.025 Damon Reverse Curve Ni-Ti se utiliza en mordidas profundas 
divll) 

4 a 6 semanas 

*Exprese el control de par adidonal segun sea necesario 
*Continuar la consolidation del espado anterior y desairollo del arco 




Fase III Mecanica Principal 


• Acero inoxidable Publicado 0.019 x 0.025 (U / L) > 20 a 30 semanas 

*Termina el control de par 
*Consolidar el espado posterior 
* Ajuste bucolingual y anteroposterior 
*Coordinar la forma de arco espedfica del padente 

§ 

Damon 









Gracias! 



